Ludwik Sternstyn Helcel 


Obywatel miasta Krakowa, Starszy Arcybractwa Miłosierdzia 
1 Banku Pobożnego, 


opatrzony SS. Sakramentami, zmarł dnia 12 Listopada 1872 roku w dobrach swoich 
w Radlowie, w wieku lat 61. 


Złożenie zwłok do grobu familijnego na Cmentarzu krakowskim nastąpi w piątek dnia 15 b. m. przed 
południem, po odbytem Nabożeństwie w kościele Archipresbiteryalnym N. P. Maryi. 


Pogrążona w żalu Małżonka i Rodzina zmarłego, zapraszają Przyjaciół i pobożnych Chrześcian 
na obrzęd pogrzebowy. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


